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DESCRIPTION 
| DEN 
NOUVEL INSTRUMENT 


| Propre à abaïifler la Cataraële avec 
cout le fuccès poflible; | 
Par M. P az ucci, Chirurgien, 
 Penfionnaire de SA MAJES. 
TE IMPÉRIALE & de PA. 
cademie de Florence. ee 
Avec Figures en Taille douce: 


. 
APRES 
 Æhezlo'Howry Fils, Imp. Lib. vue de 

la Bouclerie, au S. Efprit & au Soleil d'Or. 
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A MONSIEUR, 
AA °rfeu MOR AND, Chi. 


rurgien de Paris, Cenfeur 
Royal, Infpecteur G'néral des 
Hôpitaux Militaires, ME mere 
de l'Académie des Sciences, & 
de celle de Chirurgie de Paris: 
Des Académies de Rouen , Lon. 
dres, Bologne, Pererfbourg , & 
de la Societé Botanique de F'lo- 


rence. 
MONSIEUR, 


Le Public vous doit, non-feu 
lement les avantages qu'il rire de 
vos propres Travaux, maïs en. 
core bien d’autres qui partent des 
dumueres @ de l'émularion que 
“a À il 


# 

vous donnez à ceux qui s'appli, 

quent aux progrès de notre Art. 
Je prévoyois déja que lIn- 
férument dont je vous fais part , 
auroit beaucoup de fuccès dans 
l'opération de la Cataracte: mais 
j'aurois peut-être differé d'en faire 
ufage, [t vous ne n’euffiez ani. 
mé le premier à m'en fervir auf]r- 
côt que l'occafion s'en préfente. 
roit. Sa réuffite fur crois Soldats 
Invalides que j'ai opéré, par or- 

que fran operes D 

dre dd MONSEIGNEURLE 
C’omTE D'ARGENSON, en 
votre préfence {a ) a fai voir la. 
(a) Deux de ces Soldats ont été opéré à 
J'Hôtel Royal des Invalides le 13 Avril 
17ç0.enpréfence auf de M. Munier, Mé- 
decin du même Hôtel, de M M. Bouquot 
lOncle, Chirurgien-Mijor du même HG. 
tel, & le Neveu Ayde Major, de M. la: 
Guerre, Confciller- Sécrétaire actuel de fa 


Majefté Impériale, 4 de plufieuxs Chiruts 
EC | 1) 


juflefe de pote rnb 
Apres P approbation que vous eit 
donnez, je puis affurer au Public 
que jamais aucun Inffrument n’a 
paru dans ce goil, &. n'a renfer- 
né tant d’utiliié & de furere que 
celui-ci. | 
Dans mes Nouvelles Remar.. 
ques fur la Lichotomie fa ) j'ai 
dit quelques mots fur les incon- 
véniens de l'Aiguille conique ou 
ronde, a laquelle ÿ’ J'ai préféré la 
platte Hé on fe fer ordinaire. 
ment, guoiqu elle en ait auffe 
plufieurs; c ef pour cela même 
que je m'étois propofé d’aban- 
donner l’une & l'autre, & de me 
ervir dans les Carat bien 
mûres du Tuyau d’une petite fe 


[2] Avertiflement, 
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TAG ; jufqu'à ce qu'on eût trou- 
vé ré que Tnffrument plus conye- 

able, @ qui ne fit ni tranchant 
ni ni pointu mais depuis j'ai douté 
moi-même des utilités de ce même 
tuyau ; @ continuant toujours mes 
recherches, j'ai eu enfin la con- 
f{olarion de parvenir à mon but. 

Ceux qui fondent la neceffué 
de l’ Aiguille plate & tranchante 
par les côtés, fur des adhérences 
du Cryffallin avec les Proceflus 
ciliaires , ne feront peut-être pas 
portés pour l'Inffrument que je 
vais décrire: mais il y a lieu de 
croire qu'ils y confentiront lorf. 
qu'ils auront mieux confulté la 
ÎNature , vi mes expériences, & 
oberue que dans les Cataractes 


qu'on doit abaiffer, il n’y a ja- 


mais de ces 1 TN ui ne 
- puiffent céder & fe féparer par la 
feule preffion faire par mon In- 
ffrument fur la fuperficie du Cry- 
allin. Quand méme il y en au- 
roit de plus opinidtres, on efJaye- 
roit en vain de rencontrer avec le 
tranchant de l Aiguille les points 
de leur union, on couperoit plu- 
tot l’Iris ou la Cataraéte, incon. 
yénient qui ne feroit pas moins 
confider able que la Maladie qu’on 
youdroit traiter. 

Après que j'aurai fait la Def. 
cription de l’Tnffrument , on verra 
bien quil efe fort au-deflus de 
tous les autres moyens dont on 
s'eff fervi précédemment pour 
abaiffér la Cataracte. Ce n’eft 
point une Cuillere qu'on va cher- 

A iii] 


cher entre les mains d'un Ayde 

"aprés avoir fait une grande ou- 
verttre, ni une Aiguille platte, 
émouffée, & arrondie fur les cô- 
rés commé celle que M. Heifter 
(a ) après Solingenius & Nucx, 
‘a indique, on on croit que 
Smalfius en foit PEnventeur. 

Je Jouñate que les trois fujets 
ts j'ai opéré avec ce nouvel În- 
ffrument, continuent de Je bien 
porter. Les deux que j'opérai Ven- 
dredi dix-fept , voyenr fort bien ; 
je Java aujourd'hut Lundi 27. 

n ” a point eu d’accidens , ex- 
| to une lésere mflammation fans- 
aucune bte On a employé 
par précaution une feule faisnée 
deux heures après lOpéraion. 


(a) Table XVII. Tom. Il. 


9 
L'un d'eux , outre l’âge de 66 
ans eff encore attaqué de la gout- 
te, d'hémorrhoïides, & [a Cara- 
raile avoit déja éïé abaiffée une 
autre fois. Le fécond approche 
du même äge, & n’a pu s'abfte- 
nir de fe lever après lOpérauon. 
Le troifiéme que j'ai mis chez une 


Garde-Malade dans la rue faint 


Guillaume , pour qu'il ne faf]e au 
cun exces , fe porte fort bien de- 

. . >" ? ?/ ” ? 
puis Lundi 20. quil a été opéré 
Jous vos yeux, & il ne lu efé 


Jurvenu prefque point d'inflam- 


mañon (a Je 


(a) Son Excellence M. le Marquis 4e 
Stainville, Miniftre de Sa Majefté Impériale. 
y aafifté, de même que M. de Maréchal, 

. Miniftre, chargé des affaires de Sa Majefté 
FImpératrice Reine, M. Faget, Chirurgien 
en Chef de l'Hôpital-Royal de la Charité, & 
plufieurs autres Mefieurs, 

LA 


{ 


Je penfe, Monfieur ; quil ne 
fuffit pas d'avoir trouvé le V'ETi= 
table moyen d'abaiffer la Cata- 

racte, mais qu'il faut auf}r trou- 
ver celui de la traiter lorfqu’elle 
remonte; ce qui ne fauroi arri- 
zer que trop fréquemment , fur- 
rout quand les perfonnes opérées 
ne fuivent pas exactement le re- 
gime. J’efpere que vous approu- 
vere? { fort les moyens dont je me 
fervirai dans ces circonffances. Je 
les rendrai publics apres que j'en 
aurai fait l'experience. Je me 
iromperois s'ils ne réufh/foient 
auffi-bien que je me le propofe. 

Je defe avec emprefJement . 
Monfieur , de trouver des occa. 
fions d'employer une des Métho. 
des que vous avez bien voulu ap- 


YE 
prouver pour l’extraëfion de la 
Pierre, c'eff-a-dire , la Mérhode 
que j'ai propolee en parlant de 
l'Urethro - Kifteo-tomie. Les 
réflexions que j'ai faites après l'E- 
dirion de mon Livre , m'ont con- 
firme de plus en plus que c’eff la 
méthode la plus sûre, & qu'elle 
ef préférable à toutes les autres 
dans les cas les plus ordinaires. 
f 
Comme je ne l'ai pas affez dé- 
taillée , j'efpere que vous voudrez 
bien me permettre de vous faire 
pari d'une Differtation fur ce fu- 
jer. (2) Perfonne ne connoït mieux 
{a} Oùje ferai auffi quelque changement 
d'époque , fur-tout à l’égard d’Arêrée, que 
Vofius a fait vivre long-rems avant Céfar, 
L'autorité entrautres, de ce favant Hom- 
me peut m'avoir fervi d'illufion. F éclairci- 
rai encore ce que j'ai avancé au fujer des 


Livres de Cœlius Aurelianas ( ou pour mew: 
dire de S'oranus pax rapport à Celfe. 
ÂÀ 2 


v] 


ra 
que Wous en France l’'Urethro- 
Kifteo-tomie, ayant une expe- 
rience confommée Jur cette Jaçon 
de tailler , qui en général , & à 
routes chofes égales, ef£ fort au- 
deffus des autres trois efpeces que 
je lui ai fai précéder dans le mé- 
me Ouvrage, c’efft-a-dire , de 
FHypo - Kifteo - tomie, Ure- 
throtomie, & de lEpi-Kifteo- 
tomie., Je ne me fus propofé 
d'autre but que de la rendre plus 
sûre & immanquable. 

L'intéréc que yous prenez au 
bien du Public, & aux progres 
de la Chirurgie, joint à l'heureux 
caraclere dont la Nature vous a 
partagé , Vous a fait avouer que 
la Taille laterale, ov Urethro- 


13 | 
Kifleo- tomie étoit encore fuf- 

_ ceptible de perfection. 

J'ai l'honneur d’être avec au- 
tant de refpeët que d’attachement ; 


Monfreur ; 


Votre très-humble & très 


obéiffant ferviteur, 
PALLUCCE 


Paris , ce 27 Avril 1750. 
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DESCRIPTION 


NOUVEL INSTRUMENT. 


4 L eit compofé principa-. 
lement de deux piéces: 
| tointes enfemble paralle-. 
ES lement ; chacune 4 deux: 
extrémités, l’une fert pour faire le 
trou, moyennant l’Aiguille platte 

dont elle a la forme; l’autre (al-' 
ternativement) fert pour abaifler 
la Caturatte. La piéce au bout de 
laquelle eft l’Aiguille { voyez la Fi- 
gure feconde ) a trois pouces envi- 

ron de longeur ; l’autre piéce { Fi- 

gure premiere ) en a quatre. 

Dans cetre derniere il y a trois 
parties à confiderer , les deux ex- 


TS 
trémités, & la partie du milieu. 
Une d: pi extrémités fait partie 
du manche. Elle reprélente d'abord 
uc prallelepipede qui renferme un 
vuide ( C } quadrangulaire, Ce vui- 
de perce le parallelipede dans 
toute fa longeur , qui eft d’un pou- 
ce & demi, de même queles deux 
_ faces plus petites oppofées. La par- 
tie du milieu, qui achéve le man- 
che, & l’autre extrémité, font for- 
mes principalement par un allon- 
gement (D }j d’un coté ou face du 
para! ppp à un pouce & de- 
mi au-dela duquel le même coté 
foutient un peuit cube, vuide (E } 
en quarré, quiporte aufh deux de- 
mi anneaux prefque cCONCENtriIques , 
(AB }d’un diamètre capable de re- 
cevoir l'index & le doigt du milieu 
de la main qui opére, Six lignes au- 
delà du cube , il ya un petit bou- 
ton olivatre qui embraffe le même 
coté, & qui lui eft adhérent, ce 
bouton eft percé (F} pour laifer 
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pafler la piéce qui forme l’Aisuille, 
L'autre extrémité eft celle qui pé- 
nétre le globe & abaifle la Cararac= 
te. Quoiqu’elle n'ait pas plus d’é- 

aiffeur que celle dont eft fufcepti- 
ble le trou fait par une Aiouille 
platte qu’on ‘employe ordinaire- 
ment pour Cette opération, néan- 
moins elle préfente une petite lar- 
geur dans fon bout avec laquelle 
on peut aifément abaifler le Cry- 
ftallin fans couper , percer, ou dé- 
chirer la Caplule, l’Iris, la Retine, 
ou l’'Uvée. 

La piéce qui forme lPAïguille 
(Fig. 2°.) eft embraflée & retenue 
a coté de la précédente moyennant 
fes trois vuides ( Fig. 1. CEE.) 
On peut la diftinguer en deux par- 
ties , dont l’une fait le manche qui 
cft parallelepipede & proportion 
né aux deux vuides CE ; lautre 
forme PAiouille pointue-plate, & 
tranchante fur les côtés. Cette Aï. 
guille eft aufli mince que celles donc 
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-on fe fert d'ordinaire, & à peine 
excédoit-elle la largeur d’un tiers 
dé ligne. La même piéce porte une 
vis C, dont la cête eft fort allon- 
gée; en la pouflant on peut faire 
avancer &c reculer lAiguille qui 
olifle fur la furface interne, plat- 
te & polie du côté plus long D D D. 


AR AN 


Maniere de fe fervir de cec 


nftrumenr. 


N le tient précifément cortiil 
@ me une plume, dont il me: 
céde que de fort peu le volume : 
êt l'on peut opérer également des 
deux mains, moyennant quelques 
changement qu on lui fait. Le mans 
che régarde le-dos de [a main quil 
opére: les deux deémi-anneaux em-- 
braflenc l'extrémité du doigt inde 
& de celui du milieu; la tête de 
la vis regarde Îe pouce ; l’Aiguille: 
Si par-deffous le côté le plus 
long DD Dx 
Au moment qu'on va opérer om 
faic avancer PAiouille vers l’extré 
mité OPpofé au manche ; cette Ai. 
guille ne Paroït pas plus de trois ji 
gnes environ au-delà du bout de: 
l'autre extrémité D ; On l’afluiertit: 
A appuyant le pouce par derriere: 


ra 
fa vis & on pique fe globe. Le trou 
étant fait on recule l'Aiguille avec 
Je pouce, en le plaçant à côté de 
la vis pardevant & en Île retirant 
vers le dos de la main. Tandis que 
Je pouce fe contraéte vers le dos de 
Ja main pour retirer l’Aiguille, lin- 
dex & le doigt du milieu s'avan- 
cent pour que l'extrémité de l’au- 
tre piéce, qui doit abaïfler la Cara- 
raite, pénètre le globe. Par confé- 
quent , il fe fair dans le même in- 
tant deux mouvemens oppolés , ce 
qui demande beaucoup d'adrefle & 
d'exercice de la part de celui qui 
opére, fur-tout pour ne point pers 
dre le trou fait par l’Aiguille. C'eft 
pour cela même que plufieurs per- 
fonnes ne voudront peut-être pas 
converir des avantages de cet In- 
ftrument , dont il eft aifé de recon- 
noiître la fupériorité fur tous les 
autres employés dans cette Opéra 
tion. 


J'ai déja dit qu’il ne peut blefler 


*UMRLO 
cértaines parties intérieures du gloi 
be , à moins qu'on ne s’en ferve ru 
_dement, 

On a vuauffi que par fon intro-- 

ductiof ilne fe fait aucun écoule-- 

ment extraordinaire d’humeurs, &c 
il eft fi peu fenfible que l’on n’a en 
core vu aucun Malade fe plaindré: 
dans l'Opération. 

Enfin, je me flate que lexpé.. 
rience ne démentira point fon uri-. 
Jités & fi l'on peut empêcher que 
la Cararalle fie remonte, quoique 
cela ne foit pas facile, de quelque 
façon que lon s’y prenne, on y 
réuflira toujours mieux avec cet In: 
ftrument, puifque fes proportions 
font aflez uftes, paroiflant avoir 
autant de largeur qu’il lui en faut 
pour abaïfler d'un feul mouvement 
de haut en bas la Cararafte , fans 
{e frayer une route trop écendue au 
travers du corps vitré , & fans le 
brifer par fes mouvemens réïtérés 
comme il arrive en fe fervant d’au- 
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tres Inftrumens, fur-tout de PAi- 
guille ronde où conique. On peut 
auf appuyer fur le Cryftallin au 
bas du corps virfé & un peu en ar- 
riere avec moins de crainte, qu’a- 
vec l’Aiguille conique ou platte & 
trenchante, comme je le démon- 
trerai par la fuite, 


Explication de la Planche. 


(Fig. 1e.) Elle montre lInftrument, 
tel qu'il eft dans le moment qu’on 
veut opérer. K, Aiguille placée der- 
ricre le côté G D D DL, qu’elle 
furpaffe de quelques lignes. F, bou 
ton percé pour laïfler pafler l'Aï 
guille, E, cube percé pour admet- 
tre la piéce qui forme l’Aïsuille ;, 
CC , parallelépipede qui forme une 
grande partie du manche , & qui 
eft percé pour admettre l’autre pié- 
ce (Fig, 2e,) AB deux demi-an- 
neaux qui embraffent l'index & le 
doigt du milieu de la main qui opé- 
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re. FF, vis qui foutient les deux df 
mi-anneaux: 

Fig. 2€ À , manche de l'Aiguil|| 
qu'on voir en face. B , Aiguille. ( 
tèce de la vis qui fert à faire ol 
PAïguille moyennant le pouce plea 
céacoré. Le tour eft d'acier , Ex 
cepté les deux demi-anneaux. 
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Vü lApprobation , permis d'imprimer 
Ja charge d’Enregiftrement à la Chambyw 
Syndicale, ce 28 Avril 1750. BERRYER 
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